बिना विज्ञापन के सर्वश्रेष्ठ मुफ्त ध्वनि स्तर मीटर ऐप्स (2026 तुलना)
बिना विज्ञापन के सबसे अच्छा मुफ्त ध्वनि स्तर मीटर ऐप खोज रहे हैं? हमने 2026 में आठ डेसिबल मीटर ऐप्स का परीक्षण किया और सटीकता, सुविधाओं, निर्यात और गोपनीयता की तुलना की।
लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: 2026-04-21 · उत्पादकता
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वास्तव में मुफ्त dB मीटर ऐप खोजना इतना कठिन क्यों है
यदि आपने कभी अपने फोन के ऐप स्टोर में ध्वनि स्तर मीटर खोजा है, तो आप निराशा जानते हैं। दर्जनों परिणाम दिखते हैं, अधिकांश विज्ञापनों से भरे, सब्सक्रिप्शन के पीछे बंद, या चुपचाप आपके माइक्रोफोन डेटा को रिमोट सर्वर पर भेजते हुए। 2026 में बिना विज्ञापन के सबसे अच्छा मुफ्त ध्वनि स्तर मीटर ऐप खोजने में जितना होना चाहिए उससे अधिक मेहनत लगती है।
हमने iOS और Android पर आठ लोकप्रिय डेसिबल मीटर ऐप्स का दो सप्ताह तक परीक्षण किया। हमने समान नियंत्रित ध्वनि स्रोतों को मापा, डेटा निर्यात किया, गोपनीयता नीतियों की समीक्षा की और हर पेवॉल को दस्तावेज किया।
NoiseLedger iOS पर मुफ्त डाउनलोड करें
ध्वनि स्तर मीटर ऐप में क्या देखें
सटीकता और कैलिब्रेशन। ऐसे ऐप्स खोजें जो मैन्युअल कैलिब्रेशन ऑफसेट की अनुमति दें और A-वेटिंग या Z-वेटिंग निर्दिष्ट करें।
स्पेक्ट्रम विश्लेषण। FFT दृश्य समस्या पैदा करने वाले फ्रीक्वेंसी बैंड की पहचान के लिए अमूल्य है।
डेटा निर्यात। CSV निर्यात स्प्रेडशीट में विश्लेषण की अनुमति देता है। PNG या PDF रिपोर्ट परिणाम साझा करने में सहायक हैं।
गोपनीयता और विज्ञापन। ध्वनि मीटर ऐप आपके माइक्रोफोन तक पहुंचता है, इसलिए गोपनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
1. NoiseLedger: dB Meter Log — सर्वश्रेष्ठ समग्र मुफ्त विकल्प
NoiseLedger बिना सब्सक्रिप्शन, बिना विज्ञापन और बिना डेटा संग्रहण का एक मुफ्त डेसिबल मीटर ऐप है। यह इस सूची का एकमात्र ऐप है जो रियल-टाइम dB मापन, FFT स्पेक्ट्रम विश्लेषण, शीर्षकों/टैग/नोट्स/मार्करों सहित पूर्ण सत्र रिकॉर्डिंग, और PNG रिपोर्ट तथा CSV निर्यात को जोड़ता है, सब कुछ पूरी तरह मुफ्त।
FAST (125 ms) और SLOW (1 s) टाइम वेटिंग का समर्थन करता है, MIN, LEQ और MAX एक साथ दिखाता है। A और Z वेटिंग के बीच स्विच करने योग्य मैन्युअल कैलिब्रेशन ऑफसेट का समर्थन करता है। FFT स्पेक्ट्रम रियल-टाइम में सक्रिय फ्रीक्वेंसी बैंड दिखाता है। पूरी तरह ऑफलाइन काम करता है और कोई डेटा एकत्र नहीं करता। केवल iOS।
NoiseLedger iOS पर मुफ्त डाउनलोड करें
2. NIOSH Sound Level Meter — प्रमाणित सटीकता के लिए सर्वश्रेष्ठ
NIOSH SLM ऐप अमेरिकी CDC द्वारा विकसित। व्यावसायिक शोर जोखिम मूल्यांकन के लिए डिज़ाइन किया गया, IEC 61672 के अनुसार मूल्यांकित। TWA और खुराक प्रतिशत की गणना करता है। पूरी तरह मुफ्त, बिना विज्ञापन। कोई FFT या उन्नत निर्यात नहीं। केवल iOS।
3. Decibel X — सबसे सुविधा-संपन्न (फ्रीमियम)
सबसे सुंदर दिखने वाले ध्वनि मीटर ऐप्स में से एक। Apple Watch सपोर्ट और Dynamic Island इंटीग्रेशन। मुफ्त संस्करण विज्ञापन दिखाता है। पूर्ण पहुंच के लिए लगभग $50/वर्ष सब्सक्रिप्शन आवश्यक। iOS और Android।
4. Sound Meter (UniCom) — त्वरित जांच के लिए सर्वश्रेष्ठ (Android)
त्वरित शोर स्तर जांच के लिए हल्का Android ऐप। सरल इंटरफेस, विज्ञापनों के साथ मुफ्त। कोई FFT, सत्र या निर्यात नहीं।
5. Sound Meter: SPL & dB (KTW Apps) — Android के लिए समग्र सर्वश्रेष्ठ
शायद Android पर सबसे सक्षम मुफ्त ध्वनि मीटर ऐप। A/C वेटिंग, MIN/AVG/MAX, बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। सीमित निर्यात। विज्ञापन शामिल।
तुलना तालिका
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आपको कौन सा ऐप चुनना चाहिए?
iOS पर व्यापक शोर दस्तावेज़ीकरण: NoiseLedger। व्यावसायिक शोर मूल्यांकन: NIOSH SLM। Apple Watch: Decibel X। Android: त्वरित जांच के लिए Sound Meter (UniCom), अधिक सुविधाओं के लिए SPL & dB (KTW)।
पड़ोसी का शोर कैसे मापें और फोन dB मीटर की सटीकता पर हमारी गाइड भी पढ़ें।
NoiseLedger iOS पर मुफ्त डाउनलोड करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या फोन डेसिबल मीटर ऐप्स पर्याप्त सटीक हैं?
आधुनिक स्मार्टफोन माइक्रोफोन आश्चर्यजनक रूप से सक्षम हैं। नियंत्रित परीक्षणों में, अच्छी तरह कैलिब्रेटेड ऐप्स मध्यम स्तरों पर पेशेवर Type 2 मीटर के 1-2 dB के भीतर रीडिंग देती हैं।
क्या मैं नियामक अनुपालन के लिए मुफ्त ऐप का उपयोग कर सकता हूं?
नियामक एजेंसियां आमतौर पर स्मार्टफोन ऐप्स को कैलिब्रेटेड Type 2 मीटर के विकल्प के रूप में स्वीकृत नहीं करतीं। हालांकि, NIOSH SLM को स्क्रीनिंग टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
कुछ ऐप्स को सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता क्यों है?
गुणवत्तापूर्ण ऐप विकसित करने और बनाए रखने में पैसा लगता है। NoiseLedger जैसे कुछ डेवलपर राजस्व पर उपयोगकर्ता विश्वास को प्राथमिकता देते हुए अपना ऐप पूरी तरह मुफ्त प्रदान करते हैं।
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